智能手机EMF探测应用：2026年实际测量什么？
智能手机上的EMF探测应用实际测量什么？了解磁力计EMF检测背后的真实物理原理。
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智能手机EMF探测应用：实际测量什么？
如果你在寻找智能手机EMF探测应用，你需要了解手机实际测量的是什么。Wall Scanner & Metal Detector是一款诚实的EMF探测应用。
在App Store（iPhone）或Google Play（安卓）免费下载。
什么是EMF？
电磁场（EMF）由两个分量组成：电场（E场）和磁场（B场）。智能手机只能通过磁力计测量磁场分量。
手机能检测到什么
	活线电缆、变压器和配电盘周围的磁场
	高电流设备产生的磁场

不能检测到什么
	EMF的电场分量
	射频场（Wi-Fi、5G、蜂窝信号）

Wall Scanner & Metal Detector的EMF探测模式使用
EMF探测模式以微特斯拉显示磁场矢量的总幅度。用于识别高电流区域、定位墙内电缆和检查设备磁场。
立即下载
App Store或Google Play免费下载。
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